SONY* 

エア/ザー ド専用 
お風宜ジャケット 


IDT-LF2/IDT-LF3 用 

取巧説明書 


取っ手 



-1このお風呂ジャケッ ト はま全のためのま意事 

當警告 I 項を守5ないと、火災や人身事故になること 
びお0ます。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なを意事項と取 
り扱いかたを示しています。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、 安全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでち見5れるところに必ず保管 
して < ださい。 



必ずお読みください。 

誤った使用方法でお風呂ジャケットを使用し、エアボード 
に故障び起さた場合、エアボード本体の無償修理および記 
録内容の補償についてはご容赦ください。 


IDTA-FP1 


© 2002 Sony Corporation 


A 警告 I まをのために 


誤った使いかたをすると、火災や感電な 
どにより人身事故になることびあり危険 
です。事故を防ぐために次のことを必ず 
お守りください。 

万一、異常び起きた S 

〇モニターの電源を切る。 

〇モニターをお風呂ジャケットか5取り 
出す。 

〇バッテ U - を取りがす。 

〇充分乾燥させた樓、お買い上げ店また 
はエアボー ドカスタ マーヴポー h セン 
ター（下記）に連絡する。 

警告表示の意味 

取扱説明書およびお風呂ジャケットで 
は、次のよつな表のをしています。表の 
の内容をよく理解してか5本艾をお読み 
ください。 


この表示のを意事項を守5 
ないと、火災-感電などに 
より死亡や大けびなどの人 
身事故につながることがあ 
りまず。 

この表示のを意事項を守5 
ないと、感電やその他の事 
故によりけびをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりす 
ることびあります。 


ミ 主意を促ず記号 


底 A 

A 

乂災 感電 

注意 

行為を禁止ずる記号 


0 


禁止 

めれ手禁止 


行為を指示する記号 


A 警告 


A ミ主息 


〇 

指示 


ソニー株式含社干 141- 日日01 東京都品リ I 区：!ヒ品川 6-7-3 日 

お問い合わせはエアボードカスタマーサポートセンターへ 

ナビダイヤル： 査 a 0己 70-05-000 日佳国どこからでも市内通話料でご利巧いただけます) 
携帯電話- PHS でのご利制ま： 0191-32-2951 

受付時間：月〜金午前9時〜午後即き(ただし、年末、年始、祝曰を除く） 

エアボードに関するさまざまな情報： http :// www . sony . co . jp/airboarcl 

この説明書は1日日％ち祇再生紙と V 0 C (揮発性有機化合物） 

ゼ□植物油型インキを使用しています。 

Printed in Japan 


,_ 、へ A 下記のを意事項を守6ないと、乂災、 

。八警告 ln \ 感電により死 t ゃ大けびの原因 


义災感電となります。 


AC アダプターをモニターにつけたま 


ま使用しない 

感電やモニター故障の原因となり 
ます。 


0 

禁止 


頭にかぶ6ない 

顔をおおラと窒息したり、酸欠状 
態になる危険性びあります。 


0 


ライターやマッチ、ガスコン□など 
义器の近くで使用しない 

火災や感電、モニター故障、お風/〇 
呂ジャケットび破損する場合びあ 


A な叫 下記のを意事項を守5ないとけわ t をしたり周辺の 
に;)■貝胃を与えたりずることびありまず。 


水の中には絶巧に入れない、大量の水 
をかけない 

水中でのご使用はでさません。水 
中に入れると内部に水び入り、感 
電や モニター 故障の原因とな0ま 
す。 


めれた手でお風呂ジャケットか6モニ 
ターを取り出さない 

感電や モニター 故障の原因と な 
ります。取り出すとさは必ずお 
風呂ジャケットの水気わ取り除 W 

いてください。 


石けんや洗剤などがついた手で持たな 


い 

滑ってモニターを落とし、けびや 
モニター故障の原因となります。 


0 

禁止 


マジックテープはしっかりと留める 


しっかり留まっていないと、モニ 
ターび落下し、けびやモニター故障 
の原因となりまず。また、内部に水 
び入り、感電やモニター故障の原因 
となりまず。 


〇 

指巧 


スタンドは指定された方法で使用ずる 

誤った使いかたをすると、モニター 
び転倒したり、落下し、けびやに^^ 
ター故障の原因となります。 t 胃 W 


持ち運ぶときは取っ手をしっかり持つ 


て運ぶ 

滑ってモニターを落とし、けびや 
モニター故障の原因となります。 


〇 

指示 


スタンドを持って運ばない 

スタンド部び破れて落下し、けびや 
モニター故障の原因となります。 


0 

禁止 


スタンドを使田ずるときはマジック 
テープをしっかり留め、を定した場所 
で使巧ずる 

モニターび転倒したり、落下し、け 
びやモこ夕-故歐)願となりま^^ 
す。 骑 

高い巧には置かない < 

モニターび 落下し、けび やモニ 
ター故障の原因となります。 


スタンドや取っ手をタオル掛けなどの 


棒に吊るして使用しない 

モニターび 落下し、けび やモニ 
ター故障の原因となります。 


0 

禁止 


お風呂ジャケツトび破れたとをや糸び 
ほつれたとをは、直ちに使用を中止ず 


る 

内部に水び入り、感電やモニター 
の故障の原因となりまず。 


0 

禁止 


お風呂ジャケットを取り付けたまま、 
モニターをべースステーシヨンに取り 
付けない 

取0付けび不安定にな0、モニ / C ^ 

ターび転倒したり、落下し、けび 、> 
やモニター故障の原因となりま 
す。 

ベッドやふとん、じゅうたん、クッ 
シヨンなど柔5かいちのの上に柔せて 
使用しない 

モニターの排気□を塞ざ、発熱し 
て、やけどやモニター故障の原因 
となりまず。 


お風呂ジャケットを改造しない 

内部に水び入り、感電やモニター 
故障の原因とな0ます。また、お C V 
風呂ジャケットの破損や変形の原 禁止 
因となります。 


お風呂ジャケットは上下逆に取り付け 


ない 

内部に水び入り、感電やモニター 
故障の原因とな0ます。 



化 I 卜 
77%止 


IDT - LF 2/ LF 3 の モニター むがのもの 
を入れない 

このお風呂ジャケットは IDT 丄 F 2/ 

LF 3 専用でず。 IDT 丄 F 1/ LF 1 E では、^ 
使用できません。 IDT 丄 F 2/ LF 3 の ^止 
モニター政がのものを入れると、 

內部に水び入り、けびをした0、 

物品に損書を与えたりする場合び 
お0ます。 


モニターを入れたまま逆さに持たない 


モニターび 落下し、けび やモニ 
ター故障の原因となります。 


0 

禁止 


使用をにお風呂ジャケットか6モニ 
夕一を取り出ずときは、モニター表面 
び常温に下がるまで手を軸れない 

やけどをずる場合びあ0ます。 0 

サウナでは使用しない "止 


感電やモニター故障の原因となり 
まず。 


0 

禁止 


巧のとがったもので、お風呂ジャケッ 
卜を巧さない 

お風呂ジャヶットに巧びあさ、内 
部に水び入り、感電やモニター故 
障の原因となります。また、モニ 禁止 
ターやお風呂ジャケットに傷びつ 
く場合びありまず。 


お風呂ジャケット使用時は、 IDT - 
LF 3 の付属リモコンを使用しない 


U モコンは防水仕様ではありませ 
ん。内部に水び入り、リモコンの 
故障の原因とな0ます。 


0 

禁止 











































このお風呂ジャケットは、エアボードのモニターをミ谷室や水辺などで見るとを 
に、水滴びかからないよラにずるためのちのでず。 


防水性と耐用年数についてのごま意 


* 防まつお （ J に防水保護等級4級）：いかなる方向か5水の飛まつを受けてち有害な影響び 
ないちの 


スタンドを立ててほラ 

マジックテープをしっかりと留めて<ださい。 



お風呂ジャケットは、防まつ形 （ J に防水な護等級4級） * です。 

お風呂ジャケットは消'耗品でず。使用するたびに防まつ性び薄れる場合びありま 
す。使用頻度や保存状態によってをわりますび、1年程度で使用寿命とお考え< 
ださい。 

なお、本書は製品の保証をするものではありませんので、あらかじめご了承くだ 
さい。 


モニターをお風呂ジャケットに入れる 


ごを意 


-ご使用の前には、穴や破れびなしか充分ごお認ください。 


持ち運ぶ 

取っ手をしっかり持って運んでください。 


-お風呂ジャケット使用時は、指でエアボードを操作して<ださい。 

1 エア ボー ドの モニターか！5コード 類をすべて巧き、バッテ 
リーが入っているか確認する。 

2 モニター スタンドをたたむ。 



3お風呂ジャケットのふたを開け、モニターを入れる。 



ご ミ 主意 


取っ手は持ち運ぶためのものです。タオル掛けなどの棒に吊るして使用しないで 
<ださい。 



み 


モニター 



4両側のみみをが側に出して、 



5ふたをお風呂ジャケットの 
裏側に巧り返し、端までき 
ちんと巧しつけてマジック 
テープを 留める。 


’をちよつと一言 



音声び聞き取りづらい場合は、エアボード本体の音質を調整して高音を強くする 


と、よりよい音質でお楽しみいただけます。 


ほ用上のご注意 

巧用ま件について 

• し U 下のよラな条件で使用しないでクごさい。モニター故障の原因となりまず。 

一気温〇〜 35° C の範囲!;■(外で使用しない。 

一連続1時間しソ上使用しない。 

• 60° C しツ上のお湯をかけないでください。モニター故障や、お風呂ジャケットの破損 
や変形の原因とな0まず。 

• 温泉で使用したり、入お剤を混ぜたお湯をかけないで<ださい。お風呂ジャケットの 
変色の原因となります。 

• お風呂ジャケットの取り付けは、常温下で行ってください。 5° C け下の場所で取り付 
け、ミ谷室へ持ち込むと、結露し、モニター故障の原因となります。 

• お風呂ジャケットを変形させた状態で放置しないでください。お風呂ジャケットの破 
損やを形の原因となります。 


お手入れにごいて 

• 使用掛ま、乾いた巧で水気をよぐまさ取り、モニターをお風呂ジャケットから取り出 
し、日陰で充分に乾燥させてください。お風呂ジャケット内部に水び入ると、モニ 
ター故障の原因となります。 

• 電子レンジ、暖房機器、ドライヤー、洗濯機、乾燥機などを使って乾燥させないでく 
ださい。お風呂ジャケットの破損やをおの原因になりまず。 

• 洗き略使ってお風呂ジャケットの表面を拭かないでください。表面び変色する場合 
びあります。 

• お風呂ジャケットの窓細ま、材質（ウレタンシート）の特性により、完全に透明では 
ありません。白っぽ<見える创ま、巧れや曇りではありません。 


主な仕様 

材質 合成皮革、ウレタンシート、ポリプロピレン 

最大がお寸法 405 X 275 X 53 mm (幅 x 高さ x 奥行を） 

質量 約360 g 

仕様およびが観は、改良のため予告な<変更することびありますび、ご了承<だ 
さい。 





































































































































































